

Lucky Strike. Sonst nichts 


Der Bundesgesündheitsminister: Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit. Der Rauch einer Zigarette dieser Marke enthält-1,0 mg Nikotin und 13 mg Kondensat (Teer). (Durchschnittswerte nach DIN). 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zsxn0004 














































